0000 http:/www.cqvip.com 


/9 $9) 
28,26 和 


动物 学 研究 1994，1S (3) 28，38 CN 5S3-1040 ISSN 0254--5853 
Zoological Research 


川 金 丝 猴 异 党 心电图 一 例 分 析 


AN ANALYSIS OF THE ANOMALOUS S 
ELECTROCARDIOGRAM OF A 人 


GOLDEN MQNKEY 2 
间 位 RS 7 入 和 光 ， 人 


关键 词 。 川 金谷 狠 。 心 电 图 、 
TT Lem 
Key words Golden monkey, Electfocardiogram, Ventricular premature beat 


本 出 川 金 经 准 ( RNinopifhecus roxelianae) 捕 自 秦 岭 ， 饲 养 于 陕西 省 楼 观 台 林场 ， 肉 性 、 约 9 岁 ， 体 重 7.5 kg， 外 现 
健康 状况 一 般 ， 有 正常 生育 史 ， 呼 名 * 希 希 ”。 

用 麻醉 枪 以 8 mg / kg 体重 氯胺酮 里 醇 ， 爷 位置 实验 台 上 ， 用 日 本 光电 工业 株式 会 社 产 ECG6511 型 心电图 机 和 
自制 针 形 电极 ， 按 和 量 人 心电图 的 常规 部 位 插 人 腕 、 躁 部 皮下 2- 一 3 cm， 描 记 各 标准 导 联 和 加 压 单 极 肢体 导 联 的 心 电 
图 。 纸 速 25 mm / s， 定 标 电压 1 上 mV。 参照 人 心电图 的 常规 测量 方法 进行 各 项 指标 的 测算 。 

摘 记 所 担心 电 图 见 图 1， 和 项 指标 副 算 结果 分 别 列 入 表 1、2。 

由 图 1 可 见 ， 各 标 淮 导 联 及 av 及 、avF 导 联 均 有 发 生 在 连续 两 次 密 性 搏动 之 间 的 插 人 性 心室 波 群 ， 其 前 无 相关 了 
波 ，QRS 波 群 宽大 畸形， 其 后 无 代 风 间 晤 ， 属 间 位 性 室 性 早 拓 。 从 表 【可 看 出 ， 密 人 性 QRS 波 群 的 间 期 为 0.06 s， 与 
相同 杂 件 下 误 得 5 只 亩 康 金 丝 钦 的 0064+0.009s 无 明显 差异 ， 而 室 性 早搏 的 QRS 波 群 持续 达 0.24 s， 显 著 延 长 ， 故 
为 典型 的 插入 性 心室 早搏 波 群 。 表 2 表明， 村 例 病 钦 千 导 联 心电图 各 让 的 振幅 、 时 间 攻 波 型 与 健康 钦 亦 有 一 定 差别 。 

本 例 病 乡 的 心房 率 9%.5cyvmin， 比 同样 订 件 下 测 得 健康 次 的 心率 平均 值 147 土 19.54c/ min 慢 得 多 ， 而 心室 率 
19?.2¢ Amin 又 比 健 康 效 的 心率 平均 值 为 快 ， 说 明 本 人 岗 病 装 由 于 密 性 节律 过 缓 ， 而 以 早 发 的 室 性 搏动 作为 心 肚 机 能 的 
祥 偿 。 由 于 各 导 联 的 室 性 早搏 均 与 密 性 搏动 呈 典 型 的 二 联 律 ， 且 室 性 早搏 与 密 性 搏动 的 间距 又 基本 固定 ， 说 明 室 性 异 
位 搏动 可 能 发 生 于 心 宝 的 一 个 固定 病变 区 ;又 由 于 在 工 导 联 的 室 性 早搏 波 群 中 主 波 向 下 ， 据 此 可 以 推断 异 位 搏动 点 位 于 
左 心室 。 在 人 类 各 种 心律 失常 的 病例 中 ，、 这 种 室 性 早搏 由 于 有 明显 的 频 发 特征 ， 且 早搏 波 群 在 各 导 联 基本 不 变 ， 故 属 
于 多 见 且 具有 明显 病理 意义 的 一 种 心脏 病 。 » 
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表 1 “ 希 硕 "心电图 各 项 指标 测量 结果 
Tab. 1 The measnremcnts of electrocardiogram of “Xi Xi” 
心律 Itc * min} P-R 间 实 性 QRS 室 性 QRS Q-T 间 、 
项 目 二 房车 它 室 率 人 期 (s) 间 期 (s) 。 间 期 (s) 期 si QI 比值 心 电 轴 
测 基 结果 98.6 197.2 窦 性 心律 与 异 位 心律 并 存 0.07 0.05 0.24 0.12 1.02 +22° 
NS 2 


，O 〇 - 三 二 全 二 了 地 演 
备注 ，Q-T 比 值 rh K=0.15 
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P 流 
导 联 振幅 
波 型 (mV) 
直立 ”0.03 
直立 0.10 
直立 0.68 
avR 人 茹 奸 一 0.05 
avL 倒 奸 一 0.02 
avF 直立 0.10 
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图 1 “ 希 希 ?的 心电图 ( 示 间 位 性 室 性 早搏 ) 
Fig. | The electrocardiogram of “Xi Xi” 


{Show the interiectional ventricular premature beat) 


表 2 “和希 希 % 心 电力 不 同 导 各 波 的 振幅 、 了 时 间 甚 波 型 
Tab, 2 The amplitudes. tine, shapes of yarions waves in different jeads 


时 间 
(s) 
0.04 
0.06 
0.06 
0.04 
0.03 
0.06 


突 性 QRS 波 群 室 性 QRS 波 群 
波 型 QQ 波 振幅 及 疲 振 幅 S 这 振幅 正 波 振 幅 负 波 振幅 流 型 
(mv) (mV) mV) (mV) mV) 
qR 0.05 0.25 一 0.31 0.43 “不 明显 
及 一 0.20 一 0.72 1.12 ”直立 
RS 一 0.10 0.10 0.40 0.73 ”直立 
qR -0.02 一 0.20 一 -0350 -082 倒置 
qR 0.08 0.15 一 0.10 0.13 ”本 置 
RS 一 0.15 0.05 0.58 0.90 ”直立 


结论 : 间 位 性 室 性 早 捕 ， 蜂 发 ， 呈 二 联 律 
备注 ， 帘 性 及 宝 性 QRS 波 群 在 avR 导 联 均 倒 置 ， 故 其 各 该 振幅 以 负 值 标 记 ， 其 余 均 以 正 值 计算 . 
诊断 结论 ， 本 例 病 获 岂 “ 间 位 性 室 性 早 捕 {( 星 二 联 律 。 
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T 波 
振幅 
《mvV) 
0.25 
0.25 
一 0.05 
-0,12 
0.25 


时 间 
(s) 
0.09 
1.00 
0.05 
0.07 
0.10 
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